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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 422 

7 Οκτωβρίου 2011 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριθμ. 76264 

Ο Δήμος Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 231.707,32 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

1. Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
66.203,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα 
και απολογιστικά). 

2. Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 40.494,54 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολο¬ 
γιστικά). 

3. Κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 124.086,70 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα & απολογι¬ 
στικά) 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Κέρκυρας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, από 
τη Γραμματεία (τηλ. 2661362731) ή την Κ. Κυριακή (τηλ. 
2661362763), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 
μέχρι την Πέμπτη 20/10/2011. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2011, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ, τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, και 
τάξη Α2 και άνω στην κατηγορία Η/Μ 


β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.620,00 ευρώ θα 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ 
ΔΕΚΑ (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α.. 
Συγχρηματοδοτείται κατά 80% από Κοινοτικούς Πόρους 
(ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, με σχετική 
πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 285.000,00 
ευρώ, στον Κ.Α. 30.7331.025. 

5. Γ ια την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο 
απαιτούμενος αριθμός μηχανοσήμων του ΤΣΜΕΔΕ υπο¬ 
λογιζόμενος με βάσει τον προϋπολογισμό του έργου 
χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 8 τον αριθμό. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας. 

7. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συ¬ 
νολικά σε ΠΕΝΤΕ (5) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Κέρκυρα, 4 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ 
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( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 

Αριθμ. 22/2011 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 
προκυρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη 
τιμή σύμφωνα με την αρ. 1512/22.9.2011 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ για την ανάθεση του έργου καθαρι¬ 
σμού των χώρων του ΠΕΚΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ στην ΠΑΤΡΑ, 
ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΓΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΓΑΠ ΑΡΤΑΣ, 
ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΑΠ-ΟΤΕ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΑΠ-ΟΤΕ ΑΓΡΙ¬ 
ΝΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων 
εξακοσίων ( 36.600,00) ευρώ ετησίως πλέον Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα παραδοθούν το αργότερο μέχρι 
8/11/2011 και ώρα 10.00 π.μ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δι¬ 
αγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
από το Τμήμα Προμηθειών του Ταμείου, Πατησίων 54 - 
Αθήνα, 3ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
8.00 - 14.00 (τηλεφ. 210-8808963) καθώς και στα κατά 
τόπους γραφεία των Τομέων: 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΚΑΠ-ΔΕΗ ΠΕΚΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ στην 
ΠΑΤΡΑ Φλέμινγκ και Τσερτίδου 7 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ- ΔΕΗ ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ στην 
Πτολεμαίδα 25ης Μαρτίου και Γονατά 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ ΓΑΠ ΑΡΤΑΣ στην ΑΡΤΑ Γώ- 
γου Μπακόλα 27 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ στην ΚΑΒΑΛΑ Φι¬ 
λελλήνων 13 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ ΛΑΜΙΑΣ στην ΛΑΜΙΑ Υψηλά- 
ντου 12 (2ος όροφος) 

Στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο ΑΓΡΙΝΙΟ Δη¬ 
μάρχου Μπαϊμπά 32 (4ος όροφος). 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 33263 

1. Ο Δήμος Ασπρόπυργου προκηρύσσει την Ανοιχτή 
μειοδοτική Δημοπρασία με το σύστημα μελέτη - κα¬ 
τασκευή του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟ¬ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΣΤΟ Ο.Τ. 344α» προϋπολογισμού 3.021.000.00 ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 
την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων 
Έργων», με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει 
μελέτη και κατασκευή, την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του Ν. 3669/08. Η οικονομική προσφορά 
περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα κατ’ αποκοπή 
για ολόκληρο το έργο με συμπλήρωση Τιμολογίου και 
Προϋπολογισμού Προσφοράς. Το έργο συντίθεται από 
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 


α) κατηγορία οικοδομικών εργασιών, με προϋπολο¬ 
γισμό 1.667.500,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και 

β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, με 
προϋπολογισμό 713.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κλπ.) από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Ασπροπύργου (Λ. Δημοκρατίας 18 - 
Ασπρόπυργος, ώρες 09:00 μέχρι 13:00) μέχρι δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
213 2006428, ίαχ επικοινωνίας 210 5576777. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25-10-2011, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης υποβολής προσφο¬ 
ρών) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ασπροπύργου από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών 
(Λ. Δημοκρατίας 18 - Ασπρόπυργος). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και τάξη 3η, 4η ανεξαρτήτως νομού και στην 5η τάξη 
εφόσον η έδρα τους βρίσκεται στον Νομό Αττικής και 
στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και τάξη 2η, 
3η και 4η υπό τις προϋποθέσεις του νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ευρώπαϊκής 
Ένωσης ή του ευρώπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσηυοι κατάλονοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έονα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
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επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς στο στάδιο 
του διαγωνισμού και των Μελετών Εφαρμογής, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
πρέπει να συνεργαστούν με μελετητική ομάδα αποτε- 
λούμενη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι κατηγορίες 
των μελετητικών πτυχίων είναι: 


α 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

Κατηγορία 6 

Γ τάξη 

β 

ΣΤΑΤΙΚΑ 

Κατηγορία 8 

Γ τάξη 

Υ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Κατηγορία 9 

Γ τάξη 


Αλλοδαποί μελετητές, μεμονωμένα μελετητικά γραφεία, 
εταιρείες, οίκοι κλπ κρατών - μελών της ευρώπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), του Ε.Ο.Χ. και κρατών μελών που έχουν 
υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τα νομικά πρόσωπα 
πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κράτους - μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή κρατών μελών 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμ¬ 
βάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και να 
έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό των 
κρατών αυτών. Στην περίπτωση, κατά την οποία μόνο 
η καταστατική έδρα των εταιρειών αυτών βρίσκεται 
στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή κρατών μελών που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσε¬ 
ων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα τους παρουσιάζει 
ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός 
κράτους - μέλους. Οι ως άνω υποψήφιοι γίνονται δεκτοί 
με τις εξής προϋποθέσεις: 

I. Να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους πίνακες ανα¬ 
γνωρισμένων παρεχόντων υπηρεσίες για όλες τις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και ανάλογες τάξεις με τις προα- 
ναφερόμενες. 

Ειδικότερα: 

α. Αρχιτεκτονικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή 
με 12ετή εμπειρία. 

β. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες: τουλάχιστον ένα 
μελετητή με 12ετή εμπειρία. 

γ. Στατικές μελέτες: τουλάχιστον ένα μελετητή με 
12ετή εμπειρία. 

II. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται επίσημοι πίνακες 
στο κράτος - μέλος του συμμετέχοντος θα πρέπει να 
αποδεικνύεται από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ότι 
έχουν αυτοτελώς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 
καθώς και δυναμικό αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3316/05) για την 
κατάταξη στα Ελληνικά Μητρώα Μελετών σε όλες τις 
κατηγορίες και τάξεις με τις προαναφερόμενες. 

III. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις γραφείων μελετών, με¬ 
ταξύ εγγεγραμμένων στα Ελληνικά Μητρώα Μελετών 
ή/και φυσικών ή νομικών προσώπων κρατών - μελών της 
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και κρατών μελών που έχουν υπογράψει 
τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμι¬ 
ου Οργανισμού Εμπορίου αντιστοίχων προσόντων, σύμ¬ 
φωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο. 
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντας υποχρεούνται 


να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
κοινοπραξίας ή σύμπραξης, καθώς και να ορίσουν κοινό 
εκπρόσωπο. 

Τα ανωτέρω μελετητικά γραφεία στο σύνολο τους ή 
ένα μέλος του ή τυχόν συνεργάτες, σύμβουλοι του, κλπ. 
ΔΕΝ είναι δυνατόν να λάβει μέρος στον διαγωνισμό σε 
συνεργασία με περισσότερες από μια εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή Κοινοπραξίες από αυτές που συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό, με ποινή αποκλεισμού. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητική επιστολή ύψους 49.896,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών και τριάντα ημερών. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρώπάίκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πό¬ 
ρους μέσω του Π.Ε.Π. Αττικής 2007 -2013, καθώς και από 
το Π.Δ.Ε., Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ασπροπύργου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης και 
της τυχόν επαναληπτικής αυτής βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Ασπρόπυργος, 3 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε. 

Αριθμ. 1/2011 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιου¬ 
σίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Α.Ε. προκηρύσσει 
δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά, για την εκμίσθωση του κυλικεί¬ 
ου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίλη¬ 
ψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
την 4/10/2011 και στον Ελληνικό Τύπο την 4/10/2011. 

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον 
δεν αποκλείστηκαν από άλλες Κρατικές Αρχές φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά και συνεται¬ 
ρισμοί, που απασχολούνται με την παροχή παρόμοιων 
υπηρεσιών. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνεται μέχρι τις 9/11/2011 
και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποί¬ 
ησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου Α.Ε. (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα και θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δί¬ 
δονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 
Μαρία Μαλλίδου (τηλέφωνο 210-9549115 Ρεχ 210-9549112) 
και Μαρία Παρατζή (τηλέφωνο 210-9549104 Ραχ 210- 
9549112). 

Η αποσφράγιση του φακέλου Προσφοράς θα γίνει 
στις 9/11/2011 και ώρα 11.30 π.μ. δημόσια ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής. 
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Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρευρίσκονται 
οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Εταιρεία Αξιο¬ 
ποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκο- 
πείου Πανεπιστημίου Α.Ε. 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 14/2011 

1. Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγ¬ 
γύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών, 
μετά την αριθμ. αποφ. 57 της 5/30-8-2011 συνεδρίαση 
του Δ.Σ. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σε € για την 
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
(πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης δΙΙΡΕΒ και αμόλυβδης, 
τον ορισμό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
ανοιχτού διαγωνισμού και την διενέργεια του ανοιχτού 
διαγωνισμού με συντετμημένη προθεσμία λόγω του 
επείγοντος. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης: 140.000 € με 
Φ.Π.Α με κάλυψή της από τον Κ.Α. 10-6643 του προ¬ 
ϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» 
οικονομικού έτους 2011. 

• Αριθμός διακήρυξης: 14/2011. 

• Ο τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής κα¬ 
θορίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 14/2011. 

• Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν δραστηριότητα, συναφή 
με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 

• Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 
19-10-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. 

• Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών: 19-10-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα 
Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστα- 
σίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Αβέρωφ 
6, 3ος όροφος Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα. 

• Κριτήριο κατακύρωσης: Το μεγαλύτερο ποσοστό 
παρεχόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής 
πώλησης του Τμήματος Εμπορίου. 

2. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο του Ν.Π.Δ.Δ «Ορ¬ 
γανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προ¬ 
σχολικής Αγωγής» Αβέρωφ 6 3ος όροφος κάθε ημέρα 
και ώρα τηλ. 2651001032 (Κέγκου Ελένη και Τζουβάρα 
Βασιλική 2651001034). 

3. ΑΔΑ: 45Π50ΚΠΕ-7ΣΘ. 

Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 


( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 18247 

1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙ¬ 
ΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΙΟΝΑΣ» με προϋπολογισμό 
544.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 100.550,78 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΚΕΥΕΣ, με προϋπολογισμό 303.494,81 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

γ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑ¬ 
ΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 24.125,83 ευρώ (δαπά¬ 
νη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), με κόστος 
ασφάλτου 3.262,00 ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Μου¬ 
ζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 27-10-2011 ημέρα 
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50134 και 50135, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 24453/50120, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Αναστ. Μπλέτσα και Ελέν. Κωνσταντάκη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-11-2011 ημέ¬ 
ρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 
6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και 
άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 1η και άνω στην 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.628,67 € (ευρώ) 
και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙ¬ 
ΡΟΥ 2007-2013. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μουζακίου. 

Μουζάκι, 6 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ 
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(7) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Αριθμ. Διακ. 14 

Ο Δήμος Δέλτα προκηρρύσει πρόχειρο δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93) για την προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας για το προσωπικού του δήμου 
(μόνιμο και εποχικό), έτους 2011, ενδεικτικού προϋπολο¬ 
γισμού €35.098,05 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία 
του Δήμου Δέλτα την 25/10/2011 ημέρα Τρίτη και από 
ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών). 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού όπως προβλέπεται από τη δια¬ 
κήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγμένες 
στην Ελληνική γλώσσα απαραίτητα. 

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφε- 
ρόμενων ειδών σε ευρώ, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ανέρχεται στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης δηλαδή 1.754,90 ευρώ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Ελληνες ή Αλλοδαποί). 

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα. 

γ) Συνεταιρισμοί και 

δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από 
τα γραφεία του φορέα τηλ.: 2310586830-40 (εσωτ. 231) 
Σαμαρά Ε. 

Σίνδος, 4 Οκτωβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Αριθμ. 31234 

Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
11389/1993 Υπ. απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93) «Περί ενι¬ 
αίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ», για την προμήθεια 
«Ηλεκτρολογικού υλικού» για το έτος 2011, για τις ανά¬ 
γκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.900,89 ευρώ, 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει με ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Δέλτα, στην πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, στις 24/10/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέρ¬ 


γειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την δι¬ 
ακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγμένες 
στην ελληνική γλώσσα. 

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφε- 
ρόμενων ειδών σε ευρώ, με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 
είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογι¬ 
σμένης δαπάνης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του Αρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α) Φυσικά πρόσωπα (Ελληνες ή αλλοδαποί). 

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

Γ) Συνεταιρισμοί και 

Δ) Ενώσεις προμηθευτών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από 
τα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Γραφείο Προμηθειών), 
Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400. 
Αρμόδιος υπάλληλος Σταματίου Ιωάννης (τηλέφωνο για 
πληροφορίες: 2310-586-840, εσωτερικό: 248). 

Σίνδος, 4 Οκτωβρίου 2011 
Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) 

Αριθμ. 2790 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγί¬ 
ου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύσσει ότι εκθέτει σε 
μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία, που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08, όπως αυτός ισχύει 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους 
όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφε¬ 
ρομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Αγ. Νικολάου έτους 
2011 ». 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου α του άρθρου 3 του 
Ν. 3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπη¬ 
ρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.000,00 
ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. (23%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρ¬ 
χίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και την Πέμπτη 20/10/2011 από τα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος, 
πληροφορίες: Καναβός Μανώλης, τηλ. 28410 91218) και 
την ιστοσελίδα νννννν.άθγααπ.ρΓ. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 25/10/2011, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Αγίου Νικολάου Κρήτης (Λατούς 8, ΤΚ 72100), από την 
αρμόδια επιτροπή. 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις και κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξεως 

• Α2 ή 1η ή 2η εντός νομού για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή 

• κοιν. Α1 για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α1 ή Α2 ή 1η εντός 
νομού για έργα Η/Μ 

με τις επιφυλάξεις των κατωτέρων ορίων και σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Ν. 3669/08. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
3.000 € με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών 
και Δανείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, 
σχετικά με τη δημοπρασία, τα σχέδια της μελέτης και 
σειρά εντύπων τευχών για τη σύνταξη και την υποβολή 
της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, από τα γραφεία της Δ.ΕΥ.Α.Α.Ν. (Λατούς 8 - Αγ. Νι¬ 
κόλαος) τηλ. 28410-91218 ή 82720 και το νννννν.άθγααη.ρΓ. 

Αγιος Νικόλαος, 4 Οκτωβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 10865/4-10-2011 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό διαγω¬ 
νισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 
(12) δώδεκα μηνών τον καθαρισμό: Του κτιριακού Πα¬ 
νεπιστημιακού συγκροτήματος στο Πεδίον Αρεως της 
Πολυτεχνικής Σχολής που περιλαμβάνει: 

1. Κτίριο Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας επι¬ 
φάνειας 4.300 τ.μ. 

2. Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών επιφάνειας 3.600 τ.μ. 

3. Κτίριο Μηχανικών Χωροταξίας - Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης επιφάνειας 6.800 τ.μ. 

4. Κτίριο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιφάνειας 4.400 

τ.μ. 

5. Προκάτ κατασκευής επιφάνειας 1.500 τ.μ. 

6. Προκάτ κατασκευής επιφάνειας 960 τ.μ. 

7. Περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας 37.500 τ.μ. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 167.129,40 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του αναλόγου Φ.Π.Α. 23%. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθε¬ 
σμία 33 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ 1, περ. 
α' του Π.Δ. 118/2007. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύ¬ 
χος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στις 7-10-2011. 

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στον 
Ελληνικό Τύπο στις 7-10-2011. 

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης για διάστημα 
δώδεκα μηνών 167.129,40 € συμπεριλαμβανομένου του 
αναλόγου Φ.Π.Α. 23%, η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων είναι 7-11-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 
8-11-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 8.356,47 € με λήξη της 
εγγυητικής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της 
προσφοράς ήτοι μέχρι 8-4-2011. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την 
προσφορά είναι μέχρι 8-3-2011. Δεν γίνονται δεκτές 


εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη βαρύνει τον τα¬ 
κτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ΚΑΕ 0845. Η πληρωμή θα γίνει μετά τη θεώρηση του 
εντάλματος πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτι¬ 
κού Συνεδρίου στο Βόλο. 

Οι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία του Τμή¬ 
ματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 
Βόλο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 1ος όροφος, με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδει¬ 
ξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (7-11-2011) 
και ώρα 14:00. 

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει και για την περίπτωση που 
οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώ¬ 
πως και καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρε¬ 
σία (δηλαδή και στην περίπτωση αυτή οι προσφορές θα 
πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία την προηγουμένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). 

Πληροφορίες και αναλυτικές διακηρύξεις μπορούν 
να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, στα γραφεία της 
Υπηρεσίας Προμηθειών του Πανεπιστημίου, στο Βόλο 
και στο τηλέφωνο 24210-74690 (υπεύθ. Αθανάσιος Φρά¬ 
γκου), επίσης - προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων - 
στο είίθ του Πανεπιστημίου (νννννν.υΙά.ρΓ) βρίσκεται πλή¬ 
ρης και αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί την 7-10-2011. 

Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2011 

Ο Αντιπρύτανης 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αριθμ. Διακ. 3/2011 

Αναθέτουσα Αρχή: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλά¬ 
δος. 

Θέμα: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός. 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Η ανάδειξη Αναδόχου για 
το έργο «Προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.» υπό τους όρους που πε- 
ριγράφονται στο Μέρος Α της Διακήρυξης. 

Προϋπολογισμός'Εργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε 130.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(159.900 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και θα 
βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε 0892 του τακτικού προ¬ 
ϋπολογισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
του οικονομικού έτους 2012. 

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομική άποψη προσφορά. 

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Γραφεία Διοι¬ 
κητικών Υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Θέρμη. 

Αντικείμενο του'Εργου: Η προμήθεια υπηρεσιών φύλα¬ 
ξης των εγκαταστάσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο 14ο χλμ. της 
οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, που αποτελούνται 
από δύο (2) κτίρια, το Κτίριο Α εμβαδού 1.934 τ.μ. και το 
Κτίριο Β εμβαδού 2.237 τ.μ., σύμφωνα με τους ειδικότε¬ 
ρους όρους που ορίζονται υπό τον όρο Β του Μέρους 
Α της Διακήρυξης. 
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Τόπος Παροχής: Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης, 14ο χλμ. 
Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. 

Προσφορά νια μέρος: Η προσφορά πρέπει να αφορά 
στο σύνολο του έργου. 

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές. 

Διάρκεια του έργου: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης 
ορίζεται από την 01.01.2012 έως 31.12.2012. 

Επωνυμία και Διεύθυνση που διατίθενται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
-14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Θέρμη. 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών:Έως τις 10:00 
π.μ., την Τρίτη, 08.11.2011 (αυτοπροσώπως) και έως την 
προηγούμενη ημέρα σε περίπτωση αποστολής μέσω 
κούριερ. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην απο¬ 
σφράγιση των προσφορών: Οι προσφέροντες και οι 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 

Ημερομηνία. Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης Προσφο¬ 
ρών: Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την Τρίτη, 
08/11/2011 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία των Διοικητι¬ 
κών Υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά¬ 
δος, 14° χλμ. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη. 

Εγγυήσεις: Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλει¬ 
σμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμε¬ 
τοχής, το ποσό της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που εκδίδεται 
από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό 
το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση 
της στην Ελληνική. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
πρέπει να έχει ισχύ 1 μήνα μετά τη λήξη της ισχύος 
των προσφορών. 

Τρόπος Πληρωμής: Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει 
ως αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση 
του κάθε υποψηφίου: Ως αναλυτικά προβλέπεται στο 
τεύχος της υπ’ αριθ. 3/2011 Διακήρυξης. 

Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δε¬ 
σμεύουν τους διαγωνιζομένους για 120 ημέρες από την 
επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προ¬ 
σφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως αναλυτικά προβλέπε- 
ται από το τεύχος της εν λόγω διακήρυξης. 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης για δημοσί¬ 
ευση: 07/10/2011. 

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους συνημμένους 
αναλυτικούς όρους, προδιαγραφές και απαιτήσεις, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθ. 03/2011 
Διακήρυξης. 

Τα τεύχη της Διακήρυξης διανέμονται δωρεάν από 
το ΔΙ.ΠΑ.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00- 
14:00) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομη¬ 
νίας διενέργειας του διαγωνισμού και είναι αναρτημένα 
στον διαδικτυακό τόπο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (νννννν.ίΙτυ.θάυ.ρΓ - 
ΑάπιίπίείΓαΙίοπ/Τ θπάθΓε). 

Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 


( 12 ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμ. 5083 

Το Δασαρχείο Πειραιά που εδρεύει στη Πλ. Ιπποδά¬ 
μειας 8 (Τ.Κ. 18510 Τηλ. και ΡΑΧ 4127266) διακηρύσσει 
τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με 
ανοικτές διαδικασίες, σύμφωνα με το Π.Δ. 437/81, με 
τον Ν 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, το 
Ν. 3263/2004, τον Ν3669/2008, την οδηγία 93/37/ ΕΟΚ 
και το Π.Δ. 334/2000 όπως αυτά ισχύουν κατά την ημε¬ 
ρομηνία αποστολής της Προκήρυξης για δημοσίευση 
στην Τοπική Εφημερίδα και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου του έργου «Θαμνεύσεις - φρυγανεύσεις - 
κλαδεύσεις στο δασικό οδικό δίκτυο στις περιοχές 
Σχιστού (Κούκος-Χωράφα) αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Πειραιά» προϋπολογισμού 41.823,99 ευρώ με Φ.Π.Α. Με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα υποβολής των 
προσφορών «Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα 
με το αρθ. 5 Ν 3669/08. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του Δασαρχείου Πειραιά. Αν για οποια¬ 
δήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊστα- 
μένη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ, πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του. 

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ¬ 
ΜΕΙΟ (Ειδικός Φορέας Δασών) 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1ης τάξη 
για έργα κατηγορίας, Πρασίνου (με την προϋπόθεση ότι 
ο κάτοχος του είναι Δασολόγος ή δασοπόνος και εφ’ 
όσον δεν κατέχουν Ειδ. Πτυχίο Ε. Δ. Δ. Ε. σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Π. Δ. 146/88 ), επίσης γίνονται δεκτοί 
εργολήπτες ειδικού πτυχίου Ε. Δ. Δ. Ε Α και Β τάξης 
Δασοτεχνικού. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ευρώπαϊκής 
Ένωσης ή του ευρώπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1, Α2 και 1η τάξη του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ευρώπαϊκής 
Ένωσης ή του ευρώπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες 

2.1. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω πε¬ 
ριπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό με¬ 
ταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
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Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.2 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη διαφό¬ 
ρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους 
όρους της παρ. 3, του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.3. Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στη 
Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
στελεχωμένες με Δασολόγο ή Δασοπόνο εγγεγραμ¬ 
μένο στο ΜΕΚ. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
αρ. 16 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει ( αναβάθμιση ορίου 
λόγω Κ/Ξ). 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 


εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζό- 
μενο, εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή της Τράπεζας 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήπο- 
τε άλλο κράτος της Ε.Ε. ή του ευρώπάίκού Οικονομι¬ 
κού χώρου ή του Παγκόσμιου οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από μετάφραση τους στα Ελληνικά ή 
Γραμμάτιο του Τ.Π. και Δανείων ύψους 703,00 ευρώ οι 
οποίες θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Πειραιά και θα 
προέρχονται όπως ορίζεται στο αρθ. 24 Ν. 3669/08. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημε¬ 
ρομηνία κατάθεσης της και οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής θα έχουν χρόνο ισχύος που θα υπερβαίνει 
κατά 30 ημέρες τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος 
στο διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν κάθε σχετική 
με το Διαγωνισμό πληροφορία καθ’ όλες τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες υποδοχής στα γραφεία του Δασαρχείου 
Πειραιά (Πλ. Ιπποδάμειας 8) Πειραιάς 4ος όροφος. Τα 
τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι θα τα προμη¬ 
θεύονται από την υπηρεσία με δική τους δαπάνη μέχρι 
και την 13-10-2011. 

Πειραιάς, 4 Οκτωβρίου 2011 

Η Δασάρχης 
ΤΕΡΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
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